أفضل تطبيقات قياس الديسيبل بلا إعلانات لهاتف iPhone (مقارنة 2026)
مقارنة أفضل تطبيقات قياس الديسيبل الخالية من الإعلانات لهاتف iPhone. اعرف أيها يسجّل القراءات عبر الزمن وأيها يعرض المستوى اللحظي فقط.
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لماذا تُفسد الإعلانات تطبيقات قياس الديسيبل
حين تُخرج هاتف iPhone لقياس مستوى الصوت، فآخر ما تحتاج إليه هو شريط إعلاني يومض على الشاشة أو نافذة منبثقة تقطع عليك القياس. قراءة مستوى الضجيج تتطلب تركيزًا وثباتًا في وضع الهاتف وتوقيتًا دقيقًا. والإعلانات تُدمّر هذه العناصر الثلاثة جميعًا. ومع ذلك فإن معظم تطبيقات قياس الديسيبل المجانية في App Store مليئة بها. في هذه المقارنة نستعرض أفضل تطبيقات قياس الديسيبل الخالية من الإعلانات لهاتف iPhone في عام 2026، ونوضح ما الذي يفصل فعليًا بين تطبيق مفيد وآخر مجرد تسلية.
ما الذي ينبغي البحث عنه في تطبيق قياس الديسيبل
قبل الدخول في المقارنة، من المفيد فهم الميزات التي تهم فعلًا. التطبيق الأساسي لقياس الديسيبل يعرض قراءة مباشرة من ميكروفون هاتفك بوحدة dB أو dBA. هذا هو الحد الأدنى المطلوب. أما التطبيقات التي تساعدك حقًا فهي تلك التي تذهب أبعد من ذلك:
	التسجيل عبر الزمن — حفظ كل قراءة مع طابع زمني حتى يتكوّن لديك سجل تاريخي متكامل
	العمل دون اتصال — أن يعمل التطبيق بلا إنترنت، وهو أمر مهم إن كنت في قبو أو في صالة مصنع أو في منطقة ريفية
	بلا إعلانات — واجهة نظيفة بلا فوضى بصرية ولا مقاطعات صوتية
	التصدير أو المشاركة — إمكانية مشاركة بيانات الضجيج للتوثيق أو لتقديم شكوى
	الدقة — استخدام ميكروفون الجهاز بمسؤولية وعرض القياسات بالترجيح A (dBA) حيثما كان ذلك مناسبًا

التطبيق الأول: NoiseLedger — الخيار الأفضل للتسجيل
يتميّز تطبيق NoiseLedger: dB Meter Log عن كل التطبيقات الأخرى في هذه القائمة لأنه صُمّم من الأساس ليكون مسجّلًا للضجيج، لا مجرد مقياس لحظي. فبينما تعرض التطبيقات الأخرى مستوى الصوت في اللحظة الراهنة فقط، يسجّل NoiseLedger كل قياس مع طابع زمني ويحفظه في سجل محلي على جهازك.
وهذا ما يجعله الخيار الأمثل لكل من يحتاج إلى توثيق الضجيج عبر الزمن — سواء كان عاملًا في موقع بناء يتابع تعرّضه اليومي، أو مستأجرًا يبني ملفًا ضد جيران مزعجين، أو أبًا يراقب مستوى الصوت قرب غرفة الرضيع. تفتح التطبيق، تنقر للتسجيل، وتُحفظ كل قراءة بتاريخ ووقت دقيقين. لا حساب مطلوبًا. لا إنترنت مطلوبًا. كل شيء يبقى على هاتفك.
الواجهة نظيفة ومركّزة وخالية تمامًا من الإعلانات. لا لافتات، ولا إعلانات بينية، ولا دعوات لمشاهدة مقاطع مقابل مكافآت. تحصل على قراءة واضحة وقائمة سجلات وإمكانية مراجعة تاريخك في أي وقت.
نزّل NoiseLedger لهاتف iPhone — مجانًا على App Store
التطبيق الثاني: Decibel X
يُعد Decibel X من أكثر تطبيقات القياس اللحظي للديسيبل إتقانًا على iPhone. يعرض مؤشرًا ذا مظهر احترافي مع قراءات بوحدتَي dBA وdBC، ويتضمن ميزة تثبيت القيمة القصوى. الواجهة أنيقة والقراءة الفورية سريعة الاستجابة.
غير أن Decibel X هو في جوهره مقياس لحظي. فهو لا يحتفظ بسجل مزوّد بطوابع زمنية كما يفعل NoiseLedger. يمكنك رؤية المستوى الحالي والقيمة القصوى، لكن لا يوجد سجل تاريخي يمكنك الرجوع إليه لاحقًا. كما أن بعض ميزاته مدفوعة، والنسخة المجانية تتضمن إعلانات.
الأفضل لـ: التحقق السريع من المستويات الحالية حين لا تحتاج إلى سجل.
التطبيق الثالث: Sound Level Meter Pro
يقدّم Sound Level Meter Pro واجهة مباشرة بشاشة على هيئة قرص تعرض قراءات الديسيبل لحظيًا. ويتضمّن تتبّع المتوسط والقيمة القصوى خلال الجلسة، وهو أمر مفيد للقياسات القصيرة. التطبيق بسيط وعملي.
العيب أن بيانات الجلسة لا تُحفظ في صورة سجل. فبمجرد إغلاق التطبيق يختفي تاريخ قياساتك. كما أنه يحتاج إلى اتصال بالإنترنت لبعض الميزات، ويعرض إعلانات متفرقة في النسخة المجانية.
الأفضل لـ: القراءات السريعة لمرة واحدة في بيئة هادئة.
التطبيق الرابع: NIOSH SLM
طوّر المعهد الوطني الأمريكي للسلامة والصحة المهنية تطبيق NIOSH Sound Level Meter. وهو مجاني وخالٍ من الإعلانات ومصمم خصيصًا لقياس الضجيج المهني. يستخدم الترجيح A (dBA) ويعرض المتوسط المرجّح زمنيًا (TWA)، وهو مهم للامتثال لمعايير OSHA.
يتفوّق NIOSH SLM في سياقات الصحة المهنية الاحترافية. لكن حدّه أنه لا يخزّن سجلًا لعدة جلسات — فقد بُني لجلسات قياس مفردة مع تدوين الملاحظات يدويًا. كما يفتقر إلى سجل دائم يمكنك تصفحه ومقارنة أيامه ببعضها.
الأفضل لـ: أخصائيي الصحة المهنية الذين يحتاجون إلى قياسات TWA.
التطبيق الخامس: Too Noisy Pro
صُمّم Too Noisy Pro لبيئة الفصل الدراسي، إذ يعرض مؤشرًا بصريًا يغيّر لونه حسب مستوى الضجيج. وهو ممتع وجذاب للمعلمين، لكنه ليس أداة قياس جادة. فالقراءات لا تُسجّل، وعرض الديسيبل مبسّط، والهدف منه إدارة سلوك الطلاب لا التوثيق الدقيق للضجيج.
الأفضل لـ: المعلمين الذين يضبطون ضجيج الفصل، لا للقياس أو التسجيل الجاد.
الفارق الجوهري: مقياس لحظي أم مسجّل ضجيج
بعد مقارنة هذه التطبيقات الخمسة، يظهر أن أكبر فارق هو بين التطبيقات التي تعرض القراءة الحالية والتطبيقات التي تبني سجلًا. جميعها الخمسة قادرة على عرض قراءة ديسيبل لحظية. لكن NoiseLedger وحده يمنحك سجلًا بطوابع زمنية يبقى محفوظًا بين الجلسات ويعمل دون اتصال تمامًا.
إن سبق لك أن حاولت وصف مشكلة ضجيج — لمالك العقار أو لقسم الموارد البشرية أو لمدير المبنى أو حتى لنفسك — فأنت تعرف كم يصعب الاعتماد على الذاكرة. فعبارة «كان الصوت مرتفعًا مساء الثلاثاء» ليست دليلًا. أما سجل يبيّن 78 ديسيبل عند 11:04 مساءً يوم الثلاثاء، و81 ديسيبل عند 11:47 مساءً يوم الأربعاء، و85 ديسيبل عند 10:58 مساءً يوم الجمعة، فهو نمط متكرر. وهذا هو التوثيق الحقيقي.
العمل دون اتصال: لماذا يهم
يحتاج كثير من تطبيقات قياس الديسيبل إلى اتصال بالإنترنت لعرض الإعلانات أو مزامنة البيانات مع السحابة أو تحميل الموارد. وهذا يخلق مشكلة حقيقية حين تحتاج إلى قياس الضجيج في مكان ضعيف التغطية — شقة في قبو، أو صالة مصنع، أو موقف سيارات تحت الأرض، أو منطقة ريفية.
يعمل NoiseLedger دون اتصال بالكامل. تُخزَّن جميع البيانات محليًا على هاتفك. يمكنك قياس الضجيج ومراجعة سجلك وبناء توثيقك دون أي اعتماد على الشبكة. وهذه ليست ميزة ثانوية — فبالنسبة إلى بعض المستخدمين هي السبب الوحيد الذي يجعل تطبيقًا بعينه صالحًا للاستخدام فعلًا في ظروفهم.
من ينبغي أن يستخدم NoiseLedger
يكون NoiseLedger الخيار الصحيح إذا انطبق عليك أي مما يلي:
	تقوم بتوثيق ضجيج صادر عن جار أو نشاط تجاري قريب أو موقع بناء
	تعمل في بيئة صاخبة وترغب في تتبّع تعرّضك اليومي
	تريد مراقبة مستويات الضجيج في مكان محدد على مدى أيام أو أسابيع
	تحتاج إلى تطبيق يعمل دون اتصال وبلا إعلانات وبلا حساب
	تريد واجهة نظيفة ومركّزة لا تعترض طريق قياسك

ميزة التسجيل هي ما يجعله مفيدًا حقًا بدلًا من أن يكون مجرد مقياس ديسيبل طريف آخر. فهي تحوّل هاتفك من شاشة عرض لحظية إلى أداة قياس فعلية لها سجل.
جرّب NoiseLedger مجانًا على iPhone — بلا إعلانات وبلا حساب
الحكم النهائي
معظم تطبيقات قياس الديسيبل لهاتف iPhone مقاييس لحظية متشابهة ومليئة بالإعلانات. أما NoiseLedger فينتمي إلى فئة مختلفة لأنه يسجّل قراءاتك عبر الزمن، ويعمل دون اتصال، ويُبقي بياناتك خاصة على جهازك. وإذا كنت تحتاج إلى أكثر من قراءة عابرة — إذا كنت تحتاج إلى سجل — فهو التطبيق الوحيد في هذه القائمة المبني لهذا الغرض.
ويبقى NIOSH SLM خيارًا ثانيًا قويًا في سياقات الصحة المهنية، وDecibel X مناسبًا للفحوص السريعة. لكن لكل من يحتاج إلى بناء سجل ضجيج على هاتفه دون إعلانات تقطع العملية، يبقى NoiseLedger هو التوصية الواضحة.
نزّل NoiseLedger لهاتف iPhone الآن
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